JACEK MALCZEWSKI 


zmarł w nocy z 7 na 8 października 1929 r. 


Oddanie ostatniej posługi w sobotę 12 b. m. o godzinie 8 rano na Salwatorze 
przy ulicy Wł. Anczyca. 


W grobach zasłużonych na Skałce będzie pochowany na wieczny spoczynek. 


DYREKCJA 


Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. 


Zakład pogrzebowy „GONGORDIA* 
JANA WOLNEGO 
Kraków, pl. Szczepański L. 2. — Telefon 331. 


